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MOTIE VAN HET LID OUWEHAND 


Voorgesteld 17 maart 2015 
De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat er in Groenlo plannen zijn voor een mestvergistingsin- 
stallatie met een capaciteit van 450.000 ton drijfmest aangevuld met 
150.000 ton bermmaaisel perjaar; 

spreekt uit dat de vestiging van de mestvergistingsinstallatie in Groenlo 
onwenselijk is; 

verzoekt de regering, in overleg met de provincie de vergunningverlening 
voor de geplande mestvergister in Groenlo op te schorten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ouwehand 
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